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1. RUANG LINGKUP 


GAMBAR TEKNIK - KONSTRUKSI BAJA 


Standar ini meliputi penggambaran lubang, baut dan paku keling, 
ukuran lekuk, ukuran dan panjang busur, penandaan batang, pe- 
nampang profil, pelat-dan lembaran, ukuran pelat guset, dan «- 


penggambaran secara diagram untuk konstruksi baja. 


Standar ini merinci aturan-aturan tambahan pada S1I. 2010-86,...A 
dan SII. 2011-86 ...B xv 


3g diperlukan untuk gambar rakitan maupun 
gambar rinci mengensii 
- Struktur yang terdiri dari pelat dan profil lembaran dan | 
elemen gabungan (termasuk jembatan, rangka, pancang dsb). i 
- rangka alat pengangkat dan alat pembawab 
- tangki penyimpan dan bejana tekan 
- lift, tangga berjalan dan sabun berjalan ( belt conveyor) | 
— dil, 


Catatan 

Untuk keseragaman, semua contoh gambar vang terdapat pada standar 
ini menggunakan satuan milimeter, sedangkan dalam pemakaiannya 
satuan lain dapat pula digunakan, tanpa mengubang prinsip-prinsip 
vang diberikan. 


2. Penggambaran Luba 


2.1 Penggambaran pada Bidang Proyeksi yan 
g g Y yang 


Sumbu 


Untuk menggambar lubang, baut dan paku keling pada 
bidang prayeksi yang tegak lurus sumbu, lambang- 


lambang yang disaji 


in Gengan garis tebal berikut, 


dapat digunakan (Tabel 1 dan!!). 


Lambang untuk lubang tidax menakai titik di pusatnya. 
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Wentun yang 


Contoh : Lambang untuk baut metrik adalah N 12 x 50, sedang 
untuk keliap 0 12 x 50. 


Penggambaran pada Bidang Proyeksi yang Sejajar Sumbu 


Untuk menggambar lubang baut dan paku keling pada 
bidang proyeksi yang sejajar sumbu, lambang-lambang 
berikut dapat Gipakai (TabelIllGanIV). Hanya garis 
horisontal pada gambar-gambar ini yang digambar dengan 
garis tipis, sedang. lainnya Gigambar Gengan garis 
tebal. 


digurdi di 
bengkel 

| Gigurdi di | | | 
lapangan | 
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Contoh : Lambang untuk baut metrik adalah MN 12 :. Su, 


untuk keling 0 12 x 50. 


2.3 Ukuran dan r daar 


2.3.1 Garis terpisah dari lambang 1 


bidang proyeksi 
Gambar 1 ). 


lubang 


(lihat Gambar 3 ) 


an.keling 


suai (lihat Gambar 2) 
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Gambar 3 dan 6. 
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3. Ukusan IA 


inisikan Geng CL 2 
tunjukkan pada Gambar da 4. 


pa 
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Ukuran dan Panjang Busur 


melengkung perlu ditunju 
lengkungan yang Giik 
2 Pp. 3 


uti Gengan jari-jari telengkungan 
tersebut yang dinyatakan dalam kurung (fiher luar, 


sentroid dsb) 


fiber 
sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 5 dan 6 


UPN 209-152 


Gambar 5 
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6. Ukuran Pelat Guset 


6.1 Sistem acuan untuk ukuran guset harus dibuat dengan 


paling seSikit dua garis pusat konveraen dengan 
mendefinisikan posisi sudut. Titik 


konvergennya 


disebut sebagai titik acuan. Ukuran pelat harus 


Taj 
Gisertai posisi lubang yang mengacu ke garis pusat, 


ukuran keseluruhan dan jarak minimum antar 


5) 
guset Gan garis pusat 1 


, 6.2 Kemiringan sumbu Gari bentuk struktur dan batan 


Gengan harga jarak dari 
engan nilai konvensional 


njukkan dalam kurung. 
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Pencsambaran S 


Rangka konstruksi baja “ap 


Gigambarkan dengan diagram 
yaitu dengan menggambarkan garis 


tebal kontinyu antar 
pusat-pusat elemen sambungan. 


Dalam hal ini jarak antara dua titik acuan harus langsung 
ditunjukkan pada elem 
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Standar yang berkaitan 


SII. 0240 
SII. 1754 


76, Satuan Sistem Internasional, 


855 Gambar Teknik - Penulisan Tolernasi 
Linear dan Sudut, 
SII. 1756 - 85, Gambar Teknik - Skala, 
SII. 1762 - 85, Gambar Teknik - Ukuran dan Tata Letak 
Kertas Gambar, 
SII. 2009 - 86: Gambar Teknik - Huruf dan Angka, 
SII. 2010 - 86, Gambar Teknik - Asas Penyajian Umum: 
SII. 2011 - 86, Gambar Teknik - Penulisan Ukuran: 
ISO. 3898 5 Bases for design of structures - Notations- 


General Simbols. 


